


LED 投 光 器 広角 配 光 ( 電 球 色 ) 


広角 配 光 (電球 色 ) 


DL-ELO07L-B 
希望 小売 価格 98,000 円 ( 税 抜 ) 


| 消費 電力 98 て 96W (AC100 て 242V) 
広角 


| 固有 エネ ルギー 消費 効率 70.8 Im/W(200V 時 ) 





| 本 体 アル ミダ イカ スト (塗装 ) 
| ホル ダ ステ ン レ ス (塗装 ) 

| カバ ー 強化 ガラ ス ( 透 明 ) 

| 質量 約 7.0kg 

| 定格 電圧 AC100 て 242V 

| 光源 寿命 60,000 時 間  ( 光 東 維持 率 90%) 
| 調 光 対 応 調 光 不 可 

| 出力 調整 無し 

| 動作 環境 温度 -30~40°C 

| 耐雷 サー ジ 性 肖 15kV 

| 保護 等 級 IP65 


| 備考 











10 度 刻み 








